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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 240 

30 Δεκεμβρίου 2005 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Λ.Π. ΕΝΕΡΤΖΗ - 
Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας» με διακριτικό τίτλο «Ε.Ρ. ΕΝΕΒΘΥ Α.Ε.» στις 

διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει. 1 

Υπαγωγή της υφιστάμενης επιχείρησης «ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΠΕΤΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΡΓΟΜΕΤΑΛ» 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυ¬ 
ση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 


επιχορήγησης. 2 

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους επένδυσης 

της Εταιρείας «ΝΗΣΙ ΦΑΙΑΚΩΝ Α.Ε.». 3 

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη 
παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της Εται¬ 
ρείας «ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ¬ 
ΡΕΙΑ». 4 

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη 
παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της Εται¬ 
ρείας «ΜΙΓΚΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». 5 


Α ΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

(1) 

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Λ.Π. ΕΝΕΡΤΖΗ - 
Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας» με διακριτικό τίτλο «Ε.Ρ. ΕΝΕΒΘΥ Α.Ε.» στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Με την υπ’ αριθμ. 49403/ΥΠΕ/4/00072/Ε/ν.3299/2004/ 
28.12.2005 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται η υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν.3299/2004, επένδυσης της εται¬ 
ρείας «Λ.Π. ΕΝΕΡΤΖΗ - Ανώνυμος Εταιρεία Παραγω¬ 
γής Ηλεκτρικής Ενέργειας» με διακριτικό τίτλο «Ε.Ρ. 
ΕΝΕΒΘΥ Α.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ει¬ 
δικότερα από υδραυλική ενέργεια, στη θέση ρέμα 
Καραβίδια, του Δήμου Εξαπλατάνου του Ν. Πέλλας, 
συνολικής δαπάνης ποσού τριών εκατομμυρίων πεντα- 


κοσίων χιλιάδων (3.500.000,0) Ευρώ, με επιχορήγηση 
ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα 
χιλιάδων (1.750.000,0) Ευρώ δηλαδή ποσοστό 50% της 
συνολικής δαπάνης της επένδυσης. 

Νέες θέσεις εργασίας: μία (1) μόνιμη θέση απασχό¬ 
λησης ήτοι 1 ΕΜΕ 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 
30.11.2005. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2005 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ X. ΦΩΛΙΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

Υπαγωγή της υφιστάμενης επιχείρησης «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑ- 
ΠΕΤΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΡΓΟΜΕΤΑΛ» στις δι¬ 
ατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτι¬ 
κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 6378/Π04/4/00022/Ε/ν. 3299/2004/ 
29.12.2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ¬ 
ρειας Δυτικής Μακεδονίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου της 
υφιστάμενης επιχείρησης «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΟΥΡΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΡΓΟΜΕΤΑΛ». 

Το επενδυτικό πρόγραμμα αναφέρεται στην ίδρυση 
νέας μονάδας σιδηροκατασκευών με αλλαγή τόπου 
εγκατάστασης (μετεγκατάσταση), στη θέση 3° χλμ της 
επαρχιακής οδού Πτολεμαΐδας - Ανατολικού του Δ.Δ. 
Ανατολικού του Δήμου Βερμίου του Νομού Κοζάνης, συ¬ 
νολικού κόστους πεντακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων 
(585.000,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 35% επί 
του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 
διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα 
(204.750,00) ευρώ. 

Θα γίνει χρήση τραπεζικού δανείου ποσού εκατόν 
σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (146.250,00) 
ευρώ. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Θα δημιουργηθεί μία (1) νέα θέση εργασίας που αντι¬ 
στοιχεί σε ένα (1) ΕΜΕ. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 
21.12.2005. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ 

- ♦ - 

(3) 

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους επένδυσης της 
Εταιρείας «ΝΗΣΙ ΦΑΙΑΚΩΝ Α.Ε.». 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

1. Με την υπ’ αριθμ. IΕ/17713/Π11/1/119/ν.2601/1998/ 
28.12.2005 απόφαση του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ιόνιων Νησιών, ολοκληρώνεται επένδυση της εν θέματι 
εταιρείας που αφορά τον εκσυγχρονισμό ολοκληρω¬ 
μένης μορφής της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονά¬ 
δας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Α' τάξης δυναμικότητας 
33 δωματίων 54 κλινών, στη θέση Αχαράβη του Δήμου 
Θιναλίων Νομού Κερκύρας. 

2. Το συνολικό και παραγωγικό κόστος της επένδυ¬ 
σης οριστικοποιείται στο ποσό των εξακοσίων εννέα 
χιλιάδων διακοσίων είκοσι (609.220) €. 

3. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων πέντε (152.305) 
ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25,00% του ενισχυόμενου 
κόστους της επένδυσης. 

4. Η ιδία συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των τετρα- 
κοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα πέντε 
(456.915 €), που αποτελεί ποσοστό 75,00% του συνολικού 
κόστους της πραγματοποιηθείσας επένδυσης. 

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 19.9.2005. 

6. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή της 
2ης και 3ης δόσης της επιχορήγησης συνολικού ποσού 
εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα 
(69.559) ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει μετά την πα¬ 
ρακράτηση 4%ο, δηλαδή ποσού διακοσίων ογδόντα (280) 
ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.22 του ν. 2601/1998 
για επιχορήγηση ποσού εξήντα εννέα χιλιάδων οκτα¬ 
κόσιων τριάντα εννέα (69.839) ευρώ, (υπολείπεται η 
τελευταία δόση της επιχορήγησης που θα δοθεί αφού 
διαπιστωθεί η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης). 

Η προαναφερθείσα επιχορήγηση θα καταβληθεί ως 
εξής: 

1. Στην εταιρεία «ΝΗΣΙ ΦΑΙΑΚΩΝ Α.Ε.» το ποσό των 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (36.158 
€). Το ποσό αυτό προκύπτει μετά την παρακράτηση 
4%ο, δηλαδή ποσό ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ (146 €), για 
επιχορήγηση ποσού ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙ- 
ΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (36.304) €. 

2. Στο Ι.Κ.Α., (Υποκατάστημα Χαλανδρίου) σύμφωνα με 
την εκδοθείσα από 29.12.2005 (αρ. πρωτ. 20259), ασφα¬ 
λιστική ενημερώτητα του Ι.Κ.Α. που αφορά την εταιρεία 
«ΝΗΣΙ ΦΑΙΑΚΩΝ Α.Ε.», θα καταβληθεί ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ (33.400) € Το ποσό 
αυτό προκύπτει μετά την παρακράτηση 4%ο, δηλαδή 


ποσό ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (135) €, για επιχορήγηση 
ποσού ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑ¬ 
ΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (33.535) €. 

7. Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνω- 
μοδοτικής Επιτροπής (πρακτικά 69 ης συνεδρίασης / 
21.12.2005), του άρθρου 7 του ν. 3299/2004. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΙΛΗΣ 

-♦- 

(4) 

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη παρα¬ 
γωγικής λειτουργίας επένδυσης της Εταιρείας «ΣΠΥ- 
ΡΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ¬ 
ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

1. Με την υπ’ αριθμ. IΕ/17712/Π11 /I/139/ν.2601/1998/ 
27.12.2005 απόφαση του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ιόνιων Νησιών, ολοκληρώνεται επένδυση της εν θέματι 
εταιρείας που αφορά τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμέ¬ 
νης μορφής της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας 
«ΒΕΙΙΕ ΗΕΕΕΝΕ» («ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ») Β' τάξης, δυναμικότη¬ 
τας 56 δωματίων 110 κλινών, στη θέση Αγρίλια Αρμενά- 
δων του Δήμου Αγίου Γεωργίου Νομού Κερκύρας. 

2. Το συνολικό και παραγωγικό κόστος της επένδυ¬ 
σης οριστικοποιείται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα 
πέντε χιλιάδων εξακοσίων (285.600) €. 

3. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
εβδομήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων (71.400) ευρώ, 
που αποτελεί ποσοστό 25,00% του ενισχυόμενου κό¬ 
στους της επένδυσης. 

4. Η ιδία συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων 
δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (214.200 €), που 
αποτελεί ποσοστό 75,00% του συνολικού κόστους της 
πραγματοποιηθείσας επένδυσης. 

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 1.11.2005. 

6. Πιστοποιήθηκε η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης. 

7. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε του υπολοίπου 
της επιχορήγησης συνολικού ποσού τριάντα χιλιάδων 
τετρακοσίων εβδομήντα επτά (30.477) ευρώ. Το ποσό 
αυτό προκύπτει μετά την παρακράτηση 4%ο, δηλαδή 
ποσού εκατόν είκοσι τριών (123) ευρώ, σύμφωνα με το 
άρθρο 8, παρ. 22 του ν. 2601/1998 για επιχορήγηση ποσού 
τριάντα χιλιάδων εξακοσίων (30.600) ευρώ. 

8. Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνω- 
μοδοτικής Επιτροπής (πρακτικά 69ης συνεδρίασης / 
21.12.2005), του άρθρου 8 του ν.2601/1998, η οποία δια¬ 
τηρείται σε ισχύ με το άρθρο 12 παράγραφος 2 εδάφιο 
(ιγ) του ν. 3299/2004. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΙΛΗΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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(5) 

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη πα¬ 
ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της Εταιρείας 
«ΜΙΓΚΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

1. Με την υπ’ αριθμ. IΕ/17714/Π11 /I/126/ν.26 01/1998/ 
27.12.2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ιόνιων Νησιών, ολοκληρώνεται επένδυση της εν θέματι 
εταιρείας που αφορά την ίδρυση ξενοδοχείου τύπου 
επιπλωμένων διαμερισμάτων, Α' τάξης στην τοποθεσία 
«Βασιλική», του Δήμου Απολλωνιών, Νομού Λευκάδος, 
δυναμικότητας 13 δωματίων 35 κλινών. 

2. Το συνολικό και παραγωγικό κόστος της επένδυ¬ 
σης οριστικοποιείται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου 
ενενήντα χιλιάδων (1.090.000) ΕΥΡΩ. 

3. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων (218.000), που αποτελεί 
ποσοστό 20,00% του ενισχυόμενου κόστους της επέν¬ 
δυσης. 

4. Η ιδία συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των τετρα- 
κοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων ογδόντα (449.080 €), 
που αποτελεί ποσοστό 41,20% του συνολικού κόστους 
της πραγματοποιηθείσας επένδυσης. 

5. Το ύψος του Τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό 
των τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκο¬ 


σι € (422.920) ευρώ, για το οποίο χορηγείται επιδότηση 
επιτοκίου με ποσοστό 20% για τα έξι (6) πρώτα χρόνια 
εξυπηρέτησης του δανείου. 

6. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 13.9.2005. 

7. Πιστοποιήθηκε η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης. 

8. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης συνολικού ποσού ογδόντα 
έξι χιλιάδων οκτακόσιων πενήντα (86.850) ευρώ. Το ποσό 
αυτό προκύπτει μετά την παρακράτηση 4%ο, δηλαδή 
ποσού τριακοσίων πενήντα € (350) ευρώ, σύμφωνα με το 
άρθρο 8, παρ. 22 του ν.2601/1998 για επιχορήγηση ποσού 
ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων (87.200) ευρώ. 

9. Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνω- 
μοδοτικής Επιτροπής (πρακτικά 69ης συνεδρίασης / 
21.12.2005), του άρθρου 8 του ν.2601/1998, η οποία δια¬ 
τηρείται σε ισχύ με το άρθρο 12 παράγραφος 2 εδάφιο 
(ιγ) του ν. 3299/2004 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΙΛΗΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

















